مديرية التربية لولاية البيض سلسلة أنشطة 5-1لمادة التكنولوجيا ‏ السنة الدراسية:2023-2022 
ثانوية الحسن بن الهيثم 
المستوى: 3 ثانوي تقني رياضي المنطق التعاقبي(العدادات اللاتزامنية) 


الأستاذة: بن تاج فتيحة 
هندسة كهربائية 


> 
FAIRCHILD DM74LS90 
Smee mm Decade and Binary Counters 


Connection Diagram 


INPUT 


| Resetinputs Û Output | 
RO(1) RO(2) R9(1) R9(2) 
LEL. BE 
UL LÛL LU E 
لام‎ | L H 
COUNT 
COUNT 
COUNT 
Vee (1)وم‎ R9(2) للستت‎ 


نشاط 01 : 


س01: أكمل رسم المخطط المنطقي لعداد الخطوات باستعمال الدارة 7490 الوثيقة1 › علما أن قلب لوحة يتطلب عد 50 
نبضة لإشارة الساعة 11. 


عداد الخطوات N‏ 
7490 


الأادروس وأنشطة ف التكنولوجيا شعبة تقني رياضي تخصص هندسة ك بائية K1‏ من اعداد الأستاذة : بن تاج فتيحة 0 


رسم المخطط المنطقي للعداد 
العشرات 


QA QB QC QD QA QB QC QD 
KB l> CKB 
SN 74LS9O SN 741-50 
CKA 


J> CKA 
Ro(1) Ro(2) رمد‎ R5(2) Ro(1) Ro(2) صو رنود‎ 


نشاط 02: 


س01:اتمم انجاز العداد اللاتزامني لعد 12 طبقة من الاجر باستعمال الدارة 
المندمجة SN74LS112N‏ 


N 
حت‎ 
2 
_ 
O 


7a s20n 


N=12 


اادروس وأنشطة ف القكنولوجيا شعبة تقن رياضي تخصص هندسة ك۵ بائية K1‏ من اعداد الأستاذة : بن تاج فتيحة 0 


نشاط 03 : 
س01:ارسم المخطط المنطقي لعداد لامتزامن لعد 10 صناديق باستعمال القلابات >1[ جبهة نازلة. 


تصميم دارة العداد. 


نشاط 04 : 
س01:- ماهو نوع البوابة المنطقية المستعملة في التركيب. 


اكتب معادلة N‏ بدلالة QD‏ 6طشهشظش225 ثم استنتج معادلة 
۸ (الارجاع الى الصفر) بدلالة 00 0,0 ,0 و اند1. 


س02:اكمل رسم دارة العداد 


- دارة العداد - 


اادروس وأنشطة ف التكنولوجيا شعبة تقني رياضي تخصص هندسة كهقربائية K1‏ من اعداد الأستاذة : بن تاج فتيحة 0© 


س01:مانوع البوابة المنطقية المستعملة مع مخارج العداد في تركيب الطابق1"3؟ 
س02: اكمل رسم دارة العداد اللامتزامن لعد 12 دلوا 


دارة العداد اللامتزامن لعد 12 دلوا 


نشاط 06: 


لعد 12 قطعة مشكلة استعملنا عداد بدارتين مندمجتين 572741590 › مستعينا بالوثائق التقنية للصانع (الوثيقة 01 الصفحة 1). 
1. دارة إلكترونية لكشف وعد 12 قطعة مشكلة: المضخم العملي مثالي 


Vecs 12V 


لأادروس وأنشطة في التكنولوجيا شعبة تق رياضي تخصص هندسة كه بائية 1 من اعداد الأستاذة : بن تاج فتيحة لاع 


س01: اكمل ربط دارة العداد : 


دارة العداد: 


OGSILNS 
AGSIPLNS 


١ 

| 

:| 
28 

١ 

١ 

١ 

١ 
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س01: أكمل المخطط المنطقى للعداد. 


لاد روس وأنشطة في التكنولوجيا شعبة تقن رياضي تخصص هندسة كهربائية 1 من اعداد الأستاذة : بن تاج فتيحة 2 


